"Mir nach", spricht Christus unser Held 



Choralbearbeitung, 2003 



Hauptwerk: Prinzipal 8', Hohlflöte 8', Oktave 4', 

Offenflöte 4', Quinte 2§', Oktave 2' 

Positiv: Bordun 8', Flöte 4', Spitzflöte 2', Sifflöte 1' 

Schwellwerk: Prinzipal 8', Rohrflöte 8', Dulzian 8', Oktave 4' 

Pedal: Prinzipal 16', Subbaß 16', Posaune 16', Gedackt 8', Trompete 



Frauke Mekelburg (www.frauke-mekelburg.de) 
Organistin in Altrip am Rhein 
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